é fe.e tron ice 
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CERTIFICATE OF COMPLIANCE 


CERTIFICATE OF TEST REPORT N° 203840 


Client : SGC Ine 
13737 8E 26" street 


Bellevue 


WA 98005 USA 


Item : HAM RADIO HF TRANSCEIVER 
20 W / 1,8 —30 MHz 


Model : SG — 2020 


This is to certify that, on the basis of the tests undertaken as per report N° 203840 the 
submitted sample of the above item is complied with : 


Radio Part EN 301 783-1 V1.1.1 (2000-09) 
EN 301 783-2 V1.1.1 (2000-09) 


EMC Part EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) 
EN 301 489-15 V1.2.1 (2002-08) 


Under R&TTE Directive 


Signed for and on behalf of 
KENTA ELECTRONIC 


Date : May 16, 2003 


* This certificate is part of the full test report and should be read in conjonction with it. 
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